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मई बिल्ली , शनिवार , फरवरी 9, 1974 ( माघ : 
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9 , 1974 (MAGHA 20 , 1895 ) 
- - -- - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - 
इस भाग में निन्न पृष्ठ सख्या वो जासी है जिससे कि यह अलग संकलन क कप में रखा जा सके । 

Separato puulug iv šiven to this part in order that it pay be fled as a separato compllation . 


भाग III - खण्ड 4 

PART III - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं , जिसमें अधिसूचनाएं आवेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है 
Miscellaneous Notifications including Mosifications , Orders , Advertisements and Notices 

issued by Statutory Bodies 


स्टेट बैंक आफ इंडिया 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनाक 21 जनवरी 1974 
इसके द्वारा बैक के स्टाफ में दी गई निम्नलिखित नियक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है . ---- 

श्री डो० बी० कुलकर्णी को नन्द्रीय कार्यालय : - [ फ में 
उप - शाखा निरीक्षक के पर दिना । 21 नवर। , 
1974 से नियक्त किया गया है । 

टी० आर० बरयाचारी, 

प्रबन्ध निदेशक 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

कार्मिक प्रभाग 
बम्बई- 85, दिनांक 29 जनवरी , 1974 

आवेश 
सं . 7 ( 79 )/ 73/ स्थापना - XII - जबकि श्री सी० जे० 
लोत्री वर्कशाप में ट्रेडसमन ई के रूप में काम करते हुए 
बिना अनुमति और सूचना के 20-4-1973 से ड्यटी ये 
अनुपस्थित रहा । 

2. और जबकि अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप पर 
‘ पी लोबो दो विरुद्ध जांच करने का प्रस्ताव करते हुए ज्ञापन 
दिनाक 10- 10- 1973 की हस्ताक्षरित प्रतियां श्री लोबों 
के अतिम दोनो ज्ञात पते पर रजिस्ट्री भेजी गई , और उक्त 
प्रतियां दोनों स्थानों से अवितरित लौट आई , 


वि इंस्टीट्यूट आफ आफ चार्टर्स 

एकाउन्टेट्स आफ इंडिया 
नई दिल्ली - 1, दिनाक 7 फरवरा 1974 

शुद्धि पद 
सं० 4-मी० ए० ( 1 )/ 19/ 73- 74- - अधिसूचना ग० 4-मी० 
ए०( 1 )/ 19/ 73- 74 दिनांक 21 जनवरी, 1974 में , धिगूचना 
के क्रमाक 29 पर लिखा हुआ श्री पीक मित्तल ( गदपता गं० 
7849 ) 48 सुन्दर नगर , नई दिल्ली का नाम निकाल 
दिया जाय । 

सी० बालकृष्णन् , सचिव 
41NGI / 73 


3 ओर नबकि 20 - 4 - 1973 मे अनधिकृत उपस्थिति में 
श्री लोबो के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई , 

4. और जबकि ऊपर के पैरा 2 और 3 में दिये हये 
कारणो में अधोहस्ताक्षरी को समाधान है कि केन्द्रीय सिविल 
सेवायें ( वर्गीहरण , नियंत्रण और अपील ) नियमावली , 1965 
( इसके बाद उक्त नियमावली कही जायेगी ) में व्यवस्था 
के तरीके से जाच करना विवेकपूर्ण और व्यावहारिक नी 
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केन्द्रीय भाण्डागार निगम 
( एक भारत सरकारी उद्यम ) 


___ _ 5. और जबकि अधोहस्ताक्षरी को ममाधान है कि बिना 
पूर्व अनुमति के इतने लंबे काल तक अनुपस्थित रहकर 
उक्त श्री लोबो ने बड़ी गंभीर बुरी हरकत की है और सेवा 
से हटा दिया जाये । 


___ 6. अब, इसलिये , अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमावली के 
नियम 12( 2 )( बी ) और नियम 19(ii) के साथ परमाणु 
ऊर्जा विभाग आदेश सं० 22 ( 1 )/ 68/प्रशासन दिनांक 
3 - 12 - 1970 के अंतर्गत , इसके द्वारा उक्त श्री लोबो को 
तरकाल प्रभाव से सेवा से अलग करते हैं । 


नई दिल्ली , दिनांक 25 जनवरी , 1974 
सं० सी० उठल्यू० सी०/ 111-10/ 73-बी० पी०--- केन्द्रीय 
भाण्डागार नियम , 1963 के नियम 13 के अनमरण में 
भाण्डागार निगम अधिनियम , 1962 की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत सहकारी समितियों के प्रतिनियुक्ति 
के लिये सम्बद्ध के अशधारियों द्वारा 24 जनवरी 1974 
को विधिपूर्वक चने गये निदेशक का नाम तथा पता अधि 
भूचित किया जाता है : 

श्रीमती कान्ता कयूरिया , 
अध्यक्ष, 
सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड , 
बीकानेर ( राजस्थान ) 

उमेश सैगल , उचिव 


टी० बी० रंगराजन , 
प्रधान , कार्मिक प्रभाग 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 

Bombay, the 21st January 1974 
The following appointment on the Bank s staff is 
hereby notified : 

Shri D . B . Kulkarni has been appointed as Deputy 
Branch Inspector on the Central Office Staf as from 
the 21st January 1974. 

T . R, VARADACHARY , 

Managing Director. 


3 . AND WHEREAS no communication has been 
received as regards his whereabouts from Shri Lobo since 
the date of his unauthorised absence from 20 - 4- 1973. 

4. AND WHEREAS for the reasons stated in para 
graphs 2 and 3 above, the undersigned is satisfied that 
it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the 
manner provided in the Centrul Civil Services ( Classifica 
tiori , Control and Appval ) Rules , 1965 (hereinafter called 
the said Tuules ) , 


THE INSTITUTE OF CHARTERED 

ACCOUNTANTS OF INDIA 
New Delhi-1 , the 7th February 1974 

CORRIGENDUM 
No . 4 - CA( 1 ) /19/ 73-74. - In Notification No . 4 . 
CA( 1 ) / 19 / 73 - 74 dated 21st January 1974, delete name 
of Shri B. K . Mittal ( Membership No. 7849 ) , 48, Sunder 

Nagar , New Delhi appearing at S. No . 29 of the Noti 
fication. 

C . BALAKRISHNAN , 

Secretary . 


__ 5 . AND WHEREAS the undersigned is satisfied that 
the said Shri Lobo has committed a grave misconduct 
by remaining absent for a prolonged period without prior 
permission and should be removed from service, 

6 . NOW , THEREFORE, the undersigned in exercise 
of the powers conferred under Rule 12 ( 2 ) ( b ) and Rule 
19 ( ii ) of the said rules , read with the Department of 
Atomic Energy Order No. 22 ( 1 ) /68 / Adm . dated 
3 -12- 1970, hereby removes the said Shri Lobo from 
service with immediate effect. 

T . V . RANGARAJAN , 
Ilead , Personnel Division . 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 
(PERSONNEL DIVISION ) 

ORDER 
Bombay-400 085, the 29th January 1974 
No. 7 ( 79 ) / 73 / Estt . XII / 39. -- WHEREAS Shri C. J. 
Lobo while functioning as Tradesman E in Central 
Workshops has been absenting from duty without per 
mission or intimation with effect from 20 -4 - 1973 , 

2 . AND WHEREAS signed copies of memorandum 
dated 10 - 10 - 1973 proposing to hold an inquiry against 
Shri Lobo on the charge of unauthorised abgence were 
sent by Registered Post to the last known two addresses 
of Shri Lobo , and the said copies have been returned un 
delivered from both the destinations , 


CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION 
( A GOVT . OF INDIA UNDERTAKING ) 

NOTICE 
New Delhi , the 25th January 1974 
No . CWC/ III - 10 / 73 - B & P. -- In pursuance of Rule 13 ot 
the Central Warehousing Corporation Rules , 1963, the 
name and address of the Central Warehousing Corpora 
tion Rules, 1963, the name and address of the Director 
duly electcd ou 241h January , 1974 by the class of Share 
holders representing the Cooperative Societies under 
Clause ( c ) of Sub - Suction ( 1 ) oi Section 7 of the Ware 
housing Corporation Act is notificd below : 

Shrimati Kanta Kathuria , 
Chairman, 
Central Cooperative Bank Ltd ., 
Bikaner ( Rajasthan) . 


OMESH SAIGAL, Secy . 
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